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Dann haben wir fiir jede  der Jonenarten  eine Differential-gleichiing  [§. 161  (10)]
9 oc,
(1)                    — = div ( — E a gracl a ip 77 a a (£),
o t
und ausserdem i'iir die Bestiinmung der elektrisclien und magnetischen Kraft die seclis Maxwell'sclien Gleichungen. Als un-bekannte Functionen der Coordinaten und der Zeit sind dann zu betrachten
und die Anzahl der Differentialgleichungen stimmt iiberein mit der Anzahl dieser Functionen.
Wir machen aber jetzt die Annahme, class die elektrisohen und magnetischen Krafte in jedem Augenblicke den Bedingungon des stationaren Zustandes geniigen, dass also cKS/cli und dyR/'dt = Q gesetzt werden kb'nnen. Diese Annahmo ist /.war, wenn die Concentrationen veriinderlich sind, nicht in alli^r Strenge mit den MaxwelVschen Gleichungen vertriiglioh. ftie wird jedoch zuliissig sein, wenn die Vorandorungen der Concentrationen nur langsam criblgen, wie cs in den Versucluiii immer der Fall ist.
Nach dieser Annahme ist der elektrische Krai'tvec.tor uin Potentialvector, also
Die Grosse
(3)                                      A = ^^]aa
ist die Leitfalligkeit cler Lb'sung, ferncr
(4)                                      3 = Agrad9 der Vector des Leitungsstromea, und
(5)                           S = ^ -K        ib
cler Vector des  Diffusionsstromcs,  so  dass  bier  cler  lomm-strom
(6)                                    3. _|- § = ©
als der walire Strom anzusehon ist (§. 1C1).o crlialton habon, und OH sind also dio dort gegebenon Kesultato bier unmittoll)ar anwcndbar.
